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Volume  XIX,  No.  7  December  20,  1945 

COTTON  QUALITY  REPORT"  FOR  G  I  NM I NGS  ■  THROUGH'  DECEMBER  12,' 19^ 
AfviER I C.-J\I-EGYPTI  AN  COTTON  (SxP) 
Based  on  total  Ameri  can-Egypt  I  AN  (SxP)  ginnings  through  December  12,  the  United  States 
Department  of  Agriculture  reports  that  almost  44  percent  of  the  current  crop  was  grades  i  and  1-1/2, 
about  54  percent  was  grades  2  and  2- i / 2  and  slightly  under  2  percent  was  grade  j  and  lower.  through 
mid-December,  1944  these  grade  categories  accounted  for  approximately  45  percent,  35  percent  and 
20  percent  respectively  of  the  glnnlngs.    the  proportion  of  the  various  staples  was  unchanged  from 
a  year  ago  with  lengths  i-7/16"  an  d  shorter  const  itut  i ng  about  25  percent  and  l-|/2"  and  longer  ap- 
proximately 75  percent  of  the  glnnlngs  during  both  seasons. 

AR I ZONA-CAL I FORN I  A;  There  was  a  much  smaller  propcrtion  of  grades  i  and  1-1/2  in  Arizona- 

CALIFORNIA  THIS  SEASON  THAN  LAST,    ONLY  ABOUT  24  PERCENT  AGAINST   36  PERCENT    IN    1944.      CURRENT  GIN-. 
N I NGS  ALSO   CONTAINED  ABOUT   74  PERCENT  GRADES   2   AND  2- t / 2   AND  2  PERCENT  GRADE  3   AND  LOWER  COMPARED 
WITH  APPROXIMATELY  33  PERCENT  AND   31    PERCENT  RESPECTIVELY  A  YEAR  AGO.      THROUGH  M  I D-DEC  EMBER ,  STAPLES 
l-l/2M   AND  LONGER  CONSTITUTED  63   PERCENT  OF  THE  CURRENT  CROP  AND  ALMOST  6l    PERCENT  LAST  SEASON. 

N  EW  U EX  I  CO  -  T  EX A S .  D I S  TR I  C  T , 6 :  Only  l  t  ght  scattered  ginnings  were  reported  during  the 

FIRST  HALF   OF   DECEMBER  AND  THE   QUALITY  OF  THE  CURRENT  NEW  MEXI CO-TEXAS ,   DISTRICT  6  CROP  WAS  UN- 
CHANGED FROM  THE  PREVIOUS  RELEASE.      /.BOUT   92  PERCENT  OF   THIS   SEASON'S  GlNNlNGS  THROUGH  DECEMBER  12 
WAS   GRADES   I    AN D    I  —  I  / 2  AND  8   PERCENT  WAS  GRADE  2.     A  YEAR  AGO   APPROXIMATELY  38  PERCENT  WAS   OF  THE 
TWO   TOP  GRADES)    ABOUT   39  PERCENT  WAS  2   AND  2-l/2   AN 0  3  PERCENT   WAS  GRADE   3   AND  LOWER .  APPROXIMATELY 
93   PERCENT  OF    GlNNlNGS  DURING  BOTH   SEASONS  WAS    l-l/2"   AND  LONGER   IN  STAPLE, 

ACCORDING  TO  THE  BUREAU  OF  THE  CENSUS,   AMER-I  CAN-EGYPT  IAN   (SxP)    GlNNlNGS  THROUGH  DECEMBER 
12,    1943  TOTALED  346l    BALES  AND  THROUGH  THE  SAME   DATE    IN    1944  TOT.'. LED  ^  6  9 1  BALES. 
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